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जल- भतल परिवहन मन्त्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचनः 
नई दिल्ली , दिसम्बर, 1994 


का . ग्रा . 862 ( अ ) ... - - राष्ट्रीय नावहन बोई नियमावली, 1960 के नियम 3 
के माथ पटित बाणिज्यक नौवहन अधिनियम , 1958 1958 का 44 ) को धाग 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्र सरकार , भारत सरकार जल - भतन्त 
परिवहन मत्रालय ( नौवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं . क पा . 64 ( अ ) दिनांक 22 
जनबरी, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात: - -- 
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( i ) 4 2197 

a s fafce fastaffan TTT sfarrafa FTT 
OTTATT :- - 

" # 21, 2ft Joh TH . 1999mi, अध्यक्ष 
अखिल भारतीय पालपोत उद्योग संघ का परिसंघ , बम्बई " । 


(A . TA .SA . 18011/ 1/92-19 . 8W . ] 

___ सी . एम . घरवाल, मयुजन सचिव 


MINISTKY OF SURFACE TRANSPORT 

( Shipping Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st December, 1994 
S .O . 8621E ). - In cxercise of the powers conferred by Section 4 of the 
Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958 ) read with Rule 3 of the National 
Shipping Board , Rules 1960 , the Government hereby inakes the following 
amendment in the Notification of the Government of India , Ministry of Surface 
Transport ( Shipping Wing ) S .O . No. 64 ( E ) dated the 22nd January , 1993, 
namely :-- 

(i) against scrial number 21, for cntry, the following entry shall be 

substituted , namely : - - 
" No. 21, Shri Amin M . Sikkawola , President, Tederation of All India 
Sailing Vessels Industry Association , Bombay” . 

[No SS -18011/1/92 -SL ) 
C . S . KHAIRWAL , Jt. Secy . 
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